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Mortes  de  motociclistas 
em  SP  aumentam  360% 

O  Entre  2002  e  2010,  número  de  vítimas  no  Estado  pulou  de  327  para  1.518  por  ano  O  Em  todo  o  país, 
motociclistas  já  respondem  por  25%  do  total  de  óbitos  em  acidentes,  segundo  Ministério  da  Saúde  {Pág<>2> 


Ainda  líder 


►  Corinthians  perde  do  lanterna,  mas  mantém  liderança  graças  à  vitória  do  Santos  sobre  o  Vasco  {pág  16} 
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USP 

Alunos  devem 
desocupar 
reitoria  hoje 

O  Seis  dias  após  invasão, 
pequeno  grupo  de  estudantes 
continua  no  prédio 
O  Universidade  aceita  discutir 
convénio  com  a  PM  e  rever 
processos  administrativos  {pág  03} 

Cinegraf  ista  da 
Band  é  morto 

Jornalista  foi  atingido  em 
favela  do  Rio  de  Janeiro  {pág  04} 

Crise  derruba 
governo  grego 

Premiê  deixa  o  cargo  hoje  e  país 
terá  governo  de  coalizão  {pág  06} 
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O  TJ-SP  (Tribunal  de 
Justiça  de  São  Paulo) 
inaugura  hoje  o  pri- 
meiro Centro  Judiciá- 
rio de  Solução  de  Con- 
flitos e  Cidadania  da 
cidade.  No  local,  as 
partes  poderão  tentar 
entrar  em  acordo  an- 
tes de  iniciar  um  pro- 
cesso. O  atendimento 
será  feito  de  segunda 
a  sexta,  das  9h  às  17h. 
O  centro  fica  na  rua 
Barra  Funda,  número 
930,  2o  andar. 


O  senador  Eduardo 
Suplicy  (PT)  retirou 
sua  pré-candidatura  à 
Prefeitura  de  São  Pau- 
lo ontem.  Ele  declarou 
apoio  ao  nome  do  mi- 
nistro da  Educação, 
Fernando  Haddad,  na 
disputa.  Na  quinta-fei- 
ra,  a  senadora  Marta 
Suplicy  também  reti- 
rou sua  pré-candida- 
tura. Além  de  Haddad, 
os  deputados  federais 
Carlos  Zarattini  e  Jil- 
mar  Tatto  também  es- 
tão na  disputa. 


A  cada  dia,  4  morrem 
em  acidentes  com  motos 
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O  Entre  2002  e  2010,  número  de 
vítimas  cresceu  quase  5  vezes  em  SP 


Nos  últimos  oito  anos,  as 
mortes  envolvendo  moto- 
ciclistas cresceram  360% 
no  Estado  de  São  Paulo.  O 
número  saltou  de  327,  em 
2002,  para  1.518,  em  2010, 
segundo  dados  divulgados 
pelo  Ministério  da  Saúde. 

São  mais  de  quatro  víti- 
mas por  dia.  No  período,  a 
frota  de  motos  cresceu 
116%  na  capital. 

Em  todo  o  país,  as  mortes 
de  motociclistas  represen- 
tam 25%  do  total  de  óbitos 
em  acidentes.  De  2002  a 
2010,  a  quantidade  de  víti- 
mas quase  triplicou:  passou 
de  3.744  mil  para  10.143 
mil  mortes. 

O  número  de  pessoas 
que  perdem  a  vida  no  asfal- 
to é  tão  alto  que  o  país  vive 
uma  epidemia:  ocupa  o  5o 
lugar  no  ranking  da  OMS 


(Organização  Mundial  da 
Saúde)  de  mortes  em  aci- 
dentes. Em  2010,  foram 
40.610  mil  óbitos,  sendo 
7.160  mil  em  São  Paulo. 

Além  do  drama  huma- 
no, 1%  do  PIB  é  gasto  na  re- 
cuperação dos  feridos.  Em 
2010,  foram  R$  187  mi- 
lhões no  tratamento  das  45 
mil  vítimas,  15%  a  mais  do 
que  em  2009. 

Para  tentar  diminuir  os 
números,  o  ministro  da 
Saúde,  Alexandre  Padilha, 
pede  mais  fiscalização. 
"Defendo  medidas  que 
apertem  a  fiscalização  so- 
bre a  Lei  Seca,  a  direção  al- 
coolizada, segurança  no 
trânsito  e  uso  de  capacete 
por  motociclistas",  disse. 


►  Acidentes  envolvendo  motos  matam  mais  de  1,5  mil  por  ano  no  Estado  de  São  Paulo 


CET  apreende  6  vezes  mais 


€> 


MARCELA  SPINOSA 

METRO  SÃO  PAULO 


O  número  de  motos 
apreendidas  em  São  Paulo 
não  para  de  crescer.  De  ja- 
neiro a  setembro,  27  mil 
foram  recolhidas,  quase 
seis  vezes  mais  do  que  as 
4.650  mil  que  saíram  das 


Ciclofaixa  provoca 
confusão  em  Moema 


ruas  por  falta  de  documen- 
to ou  problemas  técnicos 
em  todo  o  ano  passado. 

A  intensificação  das  blit- 
ze  é  apontada  pela  CET 
(Companhia  de  Engenharia 
de  Tráfego)  como  a  princi- 
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Desrespeito  e  confusão 
marcaram  a  estreia  da  ci- 
clofaixa de  Moema,  no  sá- 
bado. Muitos  carros  esta- 
cionaram sobre  a  faixa  ex- 
clusiva, impedindo  a  passa- 
gem dos  ciclistas. 

Comerciantes  reclama- 
ram do  caos  no  trânsito  e 
da  dificuldade  para  os 
clientes  estacionarem.  Por 
causa  da  via  exclusiva,  os 
carros  devem  parar  do  lado 


direito  no  horário  comer- 
cial. Com  3,3  km  de  exten- 
são, a  faixa  começa  na  ave- 
nida Irai  e  termina  na  Ara- 
tãs.  A  via  funciona  de  se- 
gunda a  domingo. 

Segundo  a  CET,  daqui  a 
12  dias,  quando  acaba  o 
período  de  testes,  motoris- 
tas que  desrespeitarem  as 
bicicletas  começarão  a  ser 
multados.  O  valor  chega  a 
R$  574,62  •  metro 


pai  razão  para  o  aumento 
nas  apreensões. 

Para  abrigar  tantos  veí- 
culos, o  órgão  abre  nesta 
semana  um  novo  pátio, 
com  capacidade  para  7  mil 
motocicletas,  o  metro 


Velocidade 
é  reduzida 
em  13  vias 


A  partir  de  hoje,  13  vias 
das  zonas  norte,  leste,  sul  e 
oeste  terão  novo  limite  de 
velocidade  padronizadas. 
Na  avenida  Paes  de  Barros, 
entre  as  ruas  da  Mooca  e 
Juventos,  na  zona  leste, 
por  exemplo,  a  velocidade 
máxima  permitida  agora  é 
de  40  km/h.  Na  Vital  Brasil, 
no  Butantã,  o  limite  passa 
para  60  km/h.  #  metro 


OLHAR  CIDADÃO 

CRIME  E 
CASTIGO 

JOSÉ  LUIZ 
DATENA 


Dizem  que  o  castigo  foi  feito  para  melhorar 
quem  castiga.  Nunca  uma  frase  ou  conceito, 
neste  caso  de  Nietzsche,  pareceram  tão  pura- 
mente filosóficos  e  quase  sem  praticidade  co- 
mo no  do  garoto  Renan. 

Dois  anos  de  idade,  o  menino  foi  arranca- 
do dos  braços  da  mãe  para  viver  uma  noite 


de  autêntico  terror  e  tortura  nas  mãos  do 
pai,  antes  de  ser  assassinado  a  pancadas  e 
abandonado  numa  viela  qualquer. 

O  assassino  frio,  covarde,  calculista,  cujo 
nome  nem  vou  citar  por  achar  que  o  diabo 
não  merece  ter  nome,  ainda  tentou  enganar 
a  polícia  dizendo  que  havia  sido  sequestrado. 

Depois  confessou  o  ato  bárbaro  e,  à  altu- 
ra da  sua  ausência  de  remorso  e  caráter,  ar- 
rancou lágrimas  de  horror  e  revolta  dos  po- 
liciais que  ouviam  seu  relato  macabro. 

Seu  pai,  avô  da  criança,  que  a  princípio 
havia  acreditado  na  história  do  sequestro, 
deixou  o  lugar  com  a  alma  sangrando  num 
corpo  que  caminha  por  puro  reflexo. 

O  que  motiva  um  ser  desclassificado  co- 
mo este,  que  nem  cabe  na  cadeia  biológica, 
não  pode  ser  chamado  de  humano,  nem  de 
animal,  pois  animal  não  faz  isso,  realmente 


não  sei.  Sei  que  quando  penso  que  já  vi  de 
tudo  em  termos  de  maldade,  sou  surpreen- 
dido por  um  gesto  inominável  como  este. 

Estou  cheio  de  ser  um  pregador  de  penas 
pesadas  para  bandidos  assim.  Nosso  Código 
Penal  é  arcaico,  e  nossos  legisladores  cada 
vez  mais  brandos  com  estes  monstros  de  to- 
das as  idades.  Políticos  que  protegem  mais  o 
crime  e  que  fogem  do  castigo  do  criminoso. 

Sem  esquecer  a  progressão  de  pena.  Estas 
malditas  saídas  temporárias,  que  colocam 
todo  ano  uma  legião  de  predadores  seden- 
tos de  sangue  e  vingança  nas  ruas.  Basta 
com  o  crime  violento  e  penas  leves.  Chegou 
a  hora  do  castigo.  Castigo  pesado,  como  de- 
ve ser  a  mão  de  Deus  e  as  leis  dos  homens. 
Afinal,  o  que  não  nos  mata,  nos  fortalece.  É 
a  lei  da  sobrevivência  nesta  guerra  urbana 
do  dia  a  dia. 


Cotações 


Dólar 
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+  0,05% 
(R$1,74) 

Bovespa 


t 


+  0,81% 
(58.669) 


Euro 


estável 
(R$2,37) 

Selic 
(11,50%) 

Salário 
mínimo 

(R$  545) 
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USP  cede  e  aceita  rediscutir 
presença  da  PM  no  Campus 


O  Prazo  para  desocupação  da  reitoria  acaba  às  23h  de 
hoje,  mas  alunos  farão  assembleia  para  definir  saída 


RAHEL  PATRASSO/FRAME/FOLHAPRESS 


Com  o  prédio  da  reitoria 
ocupado  há  seis  dias  por 
um  pequeno  grupo  de  estu- 
dantes, a  USP  (Universida- 
de de  São  Paulo)  admitiu 
discutir  com  alunos  e  fun- 
cionários o  aperfeiçoamen- 
to do  convénio  feito  entre 
a  universidade  e  a  PM  (Polí- 
cia Militar). 

A  direção  da  USP  afirma 
que  isso  será  feito  assim 
que  o  prédio  da  reitoria  for 
desocupado.  Foi  criada  uma 
comissão  formada  por  re- 
presentantes dos  alunos, 
funcionários  e  reitoria.  Se- 
gundo acordo  feito  anteon- 
tem, os  cerca  de  50  estudan- 
tes terão  que  desocupar  a 
reitoria  até  às  23h  de  hoje. 

Mas  os  alunos  afirmam 


50 


é  o  número  de  alunos 
que  estão  no  prédio 
da  reitoria  da 
universidade. 

que  uma  assembleia  na  tar- 
de de  hoje  irá  definir  se 
eles  saem  ou  não.  Se  os 
alunos  descumprirem  o 
acordo,  a  USP  deve  acionar 
a  polícia  para  a  reintegra- 
ção de  posse,  conforme  de- 
cisão da  Justiça. 

A  direção  da  universida- 
de descarta  a  possibilidade 
de  encerrar  o  acordo  com  a 
PM,  mas  aceita  discutir  os 
termos  do  convénio,  fir- 


Assembleia  tem  prazo  para 
divulgar  lista  de  servidores 


A  Justiça  de  São  Paulo  deu 
prazo  de  30  dias  para  a  As- 
sembleia Legislativa  divul- 
gar a  lista  de  todos  os  funcio- 
nários. Hoje,  essa  relação  é 
desconhecida  da  população. 

A  decisão  foi  tomada  pe- 
la juíza  Sílvia  Maria  de  An- 
drade, da  12a  Vara  de  Fa- 
zenda Pública  de  São  Paulo. 

Em  caso  de  descumpri- 
mento  da  decisão,  a  Assem- 
bleia deverá  pagar  multa 
de  R$  1  mil  por  dia. 

A  ação  que  pede  a  libera- 
ção da  lista  chegou  à  Justi- 
ça em  2000,  mas,  desde  en- 
tão, a  Assembleia  vinha  re- 


correndo. Em  maio,  o  Su- 
premo Tribunal  Federal 
derrubou  o  último  recurso. 

Emendas 

O  presidente  da  Assem- 
bleia Legislativa  de  São 
Paulo,  Barros  Munhoz 
(PSDB),  conseguiu  a  libera- 
ção de  pelo  menos  R$  5,6 
milhões  em  emendas  em 
2010.  O  valor  é  mais  que  o 
dobro  do  teto  estipulado 
para  cada  deputado  (R$  2 
milhões  por  ano).  No  ano 
passado,  o  Legislativo  apre- 
sentou R$  283  milhões  em 
emendas,  o  metro 
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mado  após  a  morte  do  estu- 
dante Felipe  Ramos  de  Pai- 
va, de  24  anos,  assassinado 
dentro  do  Campus  em  uma 
tentativa  de  assalto  no  dia 
18  de  maio. 

A  universidade  também 
aceitou  outra  reivindicação 
dos  invasores:  reavaliar  os 
processos  administrativos 
abertos  contra  funcioná- 
rios e  estudantes. 

A  confusão  começou  no 
dia  27  de  outubro,  quando 
cerca  de  400  alunos  e  pro- 
fessores tentaram  impedir 
a  prisão  de  três  estudantes 
flagrados  usando  maconha 
no  Campus.  Houve  con- 
fronto e  viaturas  foram 
apedrejadas  pelos  estudan- 
tes. •  METRO 


Vazamento 
de  gás  causa 
explosão 

Uma  explosão  provocada 
por  vazamento  de  gás  as- 
sustou os  moradores  do 
centro  no  início  da  tarde 
de  ontem.  O  problema 
ocorreu  embaixo  do  Mi- 
nhocão, entre  a  rua  Conse- 
lheiro Brotero  e  a  avenida 
General  Olímpio  da  Silvei- 
ra. Segundo  a  Comgás,  o  in- 
cidente foi  causado  por 
uma  retroescavadeira  de 
uma  contratada  da  Sabesp. 
A  Sabesp  nega  a  responsa- 
bilidade e  diz  que  vai  apu- 
rar as  causas,  o  metro 


Incêndio 
deixa  mil 
desalojados 

Um  incêndio  que  atingiu 
uma  favela  no  Jaguaré  na 
noite  de  anteontem  des- 
truiu cerca  de  80  barracos  e 
deixou  mil  pessoas  desabri- 
gadas, segundo  o  Corpo  de 
Bombeiros.  Duas  pessoas  fi- 
caram feridas.  O  fogo  só  foi 
controlado  na  madrugada 
de  ontem.  Os  bombeiros 
acreditam  que  o  incêndio 
tenha  sido  causado  por  um 
curto-circuito.  o  metro 


O  SEBRAE  QUER  VER  A  SUA  EMPRESA 
CRESCER  E  APARECER 


Circuito 
Sebrae 

Encontros  Errçresanats 


As  micro  e  pequenas  empresas  também  podem  pensar  grande. 
Por  isso,  participe  do  Circuito  Sebrae,  encontros  empresariais  que 
levam  informações  essenciais  para  a  melhoria  imediata  das  empresas. 

As  paíestras  são  interativas  e  gratuitas.  Envolvem  temas  como  inovação, 
vendas,  marketing,  gestão  de  pessoas,  finanças,  planejamento  e  fiderança. 

Ao  fina]  de  cada  encontro,  na  hora  do  cafezinho,  os  participantes  também 
têm  a  chance  de  ampíiar  a  rede  de  contatos,  trocando  experiências  e  cartões, 


Confira  a  proflromnçíio  da 
tua  ctdodo  no  Uto  ou  polo 

0800  570  0800 


www.dncuitQMbrae.com.br  I  iwirtflr.com/sebr  aesp 
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Cinegraf  ista  da  Band 
morre  em  tiroteio 

O  Operação  da  polícia  na  favela  de  Antares,  no  Rio,  termina  com  quatro  criminosos  mortos  e 
oito  presos  O  Repórter  usava  colete  à  prova  de  balas  quando  foi  atingido  por  tiro  de  fuzil 


JADSON  MARQUES/FOLHAPRESS 


Polícia  do  Ceará  prende  cinco 
acusados  de  fraudar  concurso 


A  Polícia  Civil  do  Ceará 
prendeu  ontem  cinco  pes- 
soas acusadas  de  fraudar 
concurso  público  para  a 
vaga  de  agente  penitenciá- 
rio. A  prova  foi  realizada 
no  campus  da  Universida- 
de Estadual  do  Ceará,  em 
Fortaleza. 

Segundo  a  polícia,  uma 
das  pessoas  foi  presa  antes 
da  realização  da  prova  com 


um  aparelho  eletrônico.  Já 
os  outros  quatro  foram  de- 
tidos após  a  realização  do 
concurso.  Eles  estavam 
com  aparelhos  eletrônicos 
escondidos  pelo  corpo. 

Os  cinco  suspeitos  fo- 
ram eliminados  do  concur- 
so e  encaminhados  para  o 
DIP  (Departamento  de  Inte- 
ligência Policial).  Eles  vão 
responder  por  estelionato 


e  fraude  a  concurso  públi- 
co. Além  dos  cinco  homens 
flagrados  pela  políciaa  com 
equipamentos  eletrônicos, 
outras  oito  pessoas  tam- 
bém foram  detidas,  suspei- 
tas de  participarem  do  es- 
quema. O  concurso  de 
agente  penintenciário  da 
Secretaria  de  Justiça  oferece 
800  vagas,  com  salário  de 
até  R$  1.933,37.  •  metro 


H^SEXO 


I    Mais  de  20  mil  pacientes  atendidos. 

:  4w 


traz  felicidade! 
Seja  mais  feliz! 

Problemas  de  Ereçào,  Ejaculação  Rápida? 

Tratamentos  personalizados  de  acordo  com  a  ? 

sua  necessidade.  Exames  realizados  na  hora,  I 

I 

Privacidade  total  com  salas  de  espera  individuais.  \ 

3 


lies  ofendidos. 

Ligue  e  Worme-se  sem  comporta  «Wlcf 

4005-1110  R^O^EO 

•Clinicas  em  São  Paulo- Rio  de  Janeiro -Curitiba  'WWW.prom0n.c0m.br 


Um  tiroteio  entre  policiais 
militares  e  traficantes  na  Fa- 
vela de  Antares,  em  Santa 
Cruz,  na  zona  oeste  do  Rio 
de  Janeiro,  na  manhã  de  on- 
tem, culminou  com  a  morte 
de  quatro  bandidos  e  do  ci- 
negrafista  da  Band  Gelson 
Domingos  da  Silva,  46  anos. 

Gelson  foi  levado  para  a 
Unidade  de  Pronto  Atendi- 
mento (UPA)  de  Santa  Cruz, 
mas,  segundo  a  Secretaria 
Estadual  de  Saúde,  já  che- 
gou morto  ao  hospital.  O  ci- 
negrafista  usava  colete  à 
prova  de  balas  -  modelo 
permitido  pelas  Forças  Ar- 
madas -,  usado  por  profis- 
sionais da  Band  desde  2004. 

Em  nota,  a  PM  confirmou 
que  oito  criminosos,  in- 
cluindo o  "gerente"  do  tráfi- 
co e  seu  braço-direito,  fo- 


ram presos  na  açao,  que 
contou  com  a  participação 
de  100  policiais  do  Batalhão 
de  Operações  Especiais  (Bo- 
pe)  e  do  Choque. 

O  Grupo  Bandeirantes  di- 
vulgou nota,  lamentando  a 
morte  de  seu  funcionário  e 
se  solidarizando  com  a  fa- 
mília. Gelson  deixa  três  fi- 
lhos, dois  netos  e  esposa.  O 
enterro  será  hoje  à  tarde,  no 
Cemitério  do  Caju. 

A  Presidência  da  Repú- 
blica divulgou  nota  de  pe- 
sar, em  que  diz  que  "o  trá- 
gico episódio  reforça  em 
toda  a  sociedade  o  senti- 
mento de  gratidão  aos  pro- 
fissionais que,  como  Gel- 
son, arriscam-se  em  suas 
tarefas  diárias  em  prol  dos 
brasileiros." 

O  METRO  RIO 


ABC  quer  participação 
nas  refinarias  do  Nordeste 


O  ABC  inicia  na  quarta-feira 
articulações  para  que  as 
empresas  da  cadeia  produ- 
tiva de  petróleo  e  gás  da  re- 
gião participem  dos  investi- 
mentos previstos  para  o 
Nordeste  no  setor.  Empre- 
sários e  representantes  da 
Petrobras,  Caixa  Económica 
Federal  e  BNDES  se  reúnem 
em  Diadema  para  discutir  o 
tema  em  um  seminário. 

O  secretário  executivo 
do  Consórcio  Intermunici- 
pal do  Grande  ABC,  Luis 
Paulo  Bresciani,  afirma  que 


as  empresas  do  ABC  têm 
potencial  para  participar 
da  construção  das  refina- 
rias anunciadas  para  Ceará 
e  Maranhão  até  2015.  "Ape- 
nas as  indústrias  do  Nor- 
deste não  terão  capacidade 
para  atender  as  demandas 
da  construção  das  refina- 
rias. O  ABC  tem  como  parti- 
cipar deste  processo". 

O  evento  será  no  Teatro 
Clara  Nunes,  que  fica  na  rua 
Graciosa,  300,  centro.  Mais 
informações  pelo  telefone 
4435-3555.  O  metro  abc 

DIVULGAÇÃO 


►  Bresciani  acredita  que  ABC  pode  contribuir  no  setor 


Lula  termina 
Ia  etapa  de 
tratamento 


O  ex-presidente  Luiz  Inácio 
Lula  da  Silva  concluiu  ante- 
ontem a  primeira  etapa  do 
tratamento  contra  o  câncer 
na  laringe. 

A  equipe  médica  do  Hos- 
pital Sírio-Libanês  foi  até  a 
casa  do  ex-presidente,  em 
São  Bernardo  do  Campo, 
para  retirar  a  bolsa  de  infu- 
são que  leva  os  medica- 
mentos ao  sangue.  Lula  de- 
ve voltar  a  receber  a  segun- 
da etapa  da  quimioterapia. 

Ontem,  Lula  passou  o 
dia  em  casa,  e  assistiu  ao 
jogo  do  Corinthians. 

O  ex-presidente  deve  re- 
tornar ao  trabalho  no  Insti- 
tuto Cidadania  nos  próxi- 
mos dias  o  metro 


MARK  RENDERS/GETTY  IMAGES 


Estudantes 
de  8,8  mil 
cursos 
fazem  Enade 

Estudantes  de  8,8  mil  cur- 
sos de  graduação,  de  insti- 
tuições de  ensino  superior 
públicas  e  privadas,  partici- 
param ontem  do  Enade 
(Exame  Nacional  de  De- 
sempenho dos  Estudantes). 
A  prova  foi  aplicada  a  qua- 
se 400  mil  universitários, 
em  1.356  cidades  do  país. 

Este  ano,  o  MEC  (Minis- 
tério da  Educação)  dispen- 
sou os  alunos  ingressantes 
da  prova.  A  partir  de  agora, 
eles  serão  avaliados  com 
base  na  nota  do  Enem.  O 
MEC  também  tornou  obri- 
gatório o  preenchimento 
do  questionário  do  estudan- 
te, que  colhe  informações 
socioeconómicas  e  acadé- 
micas dos  participantes. 

Os  estudantes  inscritos 
pelas  instituições  de  ensino 
que  não  comparecerem  ao 
exame  ficam  impedidos  de 
colar  grau.  De  acordo  com 
o  Inep,  o  relatório  que  pro- 
va que  o  aluno  está  em  si- 
tuação regular  junto  ao 
Enade  estará  disponível  no 
site  do  instituto 
www.inep.gov.br  -  a  partir 
de  6  de  dezembro.  o  metro 
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STF  deve  julgar 

ficha  limpa  na 
quarta-feira 


GERVÁSIO  BAPTISTA/SCO/STF 


O  Ministros  decidirão  validade  da 
lei  para  eleições  municipais  de  2012 


Os  processos  que  definirão 
a  validade  da  lei  da  Ficha 
Limpa  para  as  eleições  mu- 
nicipais do  ano  que  vem  de- 
verão ser  julgados  pelo  STF 
(Supremo  Tribunal  Federal) 
nesta  quarta-feira.  As  ações, 
ajuizadas  pela  Ordem  dos 
Advogados  do  Brasil  e  pela 
Confederação  Nacional  das 
Profissões  Liberais  este  ano, 
pedem  que  o  Supremo  de- 
clare a  lei  constitucional  pa- 
ra o  pleito  de  2012. 

O  presidente  do  STF,  mi- 
nistro Cezar  Peluso,  in- 
cluiu os  processos  na  pauta 
de  votação  do  plenário  sem 
esperar  a  indicação  do  11° 
ministro  da  Corte,  que  ocu- 
pará a  vaga  deixada  por  Ei- 
len Gracie,  aposentada  em 
agosto.  Deste  modo,  existe 
a  possibilidade  de  o  julga- 
mento terminar  empatado. 

De  acordo  com  Peluso,  a 
intenção  é  fazer  o  julga- 
mento o  mais  rápido  possí- 


vel. Ainda  não  existe  previ- 
são de  quando  a  presidente 
Dilma  Rousseff  vai  indicar 
o  novo  ministro,  mas  a  ex- 
pectativa é  que  ela  escolha 
uma  mulher  para  a  vaga. 

A  lei  da  Ficha  Limpa  ve- 
ta a  candidatura  de  políti- 
cos condenados  por  órgãos 
colegiados  ou  que  renun- 
ciaram ao  mandato  para 
escapar  de  cassação. 

Em  março,  o  STF  decidiu 
que  a  norma  não  poderia 
ser  válida  para  as  eleições 
do  ano  passado.  A  maior 
parte  dos  ministros  consi- 
derou que  uma  lei  deste  ti- 
po teria  de  ser  aprovada 
com  pelo  menos  um  ano 
de  antecedência  à  eleição. 

Na  quarta,  o  Supremo 
vai  julgar  aspectos  específi- 
cos da  lei,  como  o  caso  de 
políticos  que  foram  conde- 
nados por  órgãos  colegia- 
dos mas  ainda  têm  chances 
de  recorrer.  #  metro 


WILSON  DIAS/ABR 


Assessor  de  ministro  é 
afastado  após  denúncia 


O  ministro  do  Trabalho, 
Carlos  Lupi  (PDT),  determi- 
nou anteontem  o  afasta- 
mento do  assessor  especial 
Anderson  Alexandre  dos 
Santos,  acusado  pela  revis- 
ta "Veja"  como  o  operador 
de  um  esquema  montado 
dentro  da  pasta  para  tirar 
dinheiro  de  ONGs. 

Segundo  a  reportagem, 
dirigentes  do  ministério  es- 
tariam exigindo  propina 


de  ONGs  conveniadas  à 
pasta  para  liberar  repasses 
de  verbas.  O  líder  do  PSDB 
na  Câmara,  Duarte  Noguei- 
ra, defendeu  ontem  a  de- 
missão de  Lupi. 

Em  nota,  o  ministro  afir- 
mou que  não  compactua 
com  nenhum  tipo  de  des- 
vio de  recursos  públicos,  e 
mandou  abrir  sindicância 
na  pasta  para  apurar  as  ir- 
regularidades. #  METRO 


INFORME  PUBLICITÁRIO 


TO  motivos  para  você  não  aceitar  a 
proibição  das  sacolinhas  plásticas. 


As  sacolinhas  não  são  descartáveis,  são  reui ilibáveis.  Quase  Todo  mundo  as  reutiliza  para 
colocar  lixo.  Sem  elas  você  vai  ser  obrigado  a  comprar  novos  sacos  para  esse  fim.  Um 
sacrifício  sem  qualquer  vantagem  ambiental.  A  única  diferença  é  que  você  vai  ter  que  pagar 
par  esses  sacas  e  por  outras  tipos  de  sacola.  Prepare  o  balsa, 

Pesquisa  Datafoiha  mostra  que  8fí%  das  pessoas  reutilizam  as  sacolas  para  armazenar 
lixo,  transportar  objetos  e  recolher  sujeira  de  animais.  Por  isso  ela  ê  a  embalagem  preferida 
de  64%  da  população. 

Cidades  como  Jundtaí,  que  já  proibiram  os  sacolinhas,  registraram  aumento  considerável 
de  vendas  de  sacas  de  lixo,  Com  um  novo  gosto  mensal  è  a  consumidor  que  sai  no  prejuízo. 

Os  órgãos  de  vigilância  sanitária  recomendam  o  usa  de  recipientes  plásticos  para 
descarte  do  lixo.  Com  a  proibição  das  sacolinhas,  populações  menos  favorecidas  não  lerão 
corro  descartar  o  lixo  da  forma  correia. 

Um  es  judo  internoriaoar  comprova  que  o  processo  de  fabricação  dos  sacolinhas 
plásticas  causa  menos  impacto  ambiental  do  que  o  das  sacolas  de  pano,  papel  e  papelão. 
Não  é  papo,  é  fato,  é  científico. 

Ao  longo  de  sua  vida  útil,  uma  soco  linha  plástica  comum  emile  menos  gás  carbónico  e 
metano  no  meio  ambiente  (gases  causadores  do  efeito  estufo)  do  que  qualquer  uma  das 
sacolas  alternativos  oferecidas  hoje'. 

A  proibição  das  sacolinhas  poderá  acarretar  a  Fim  de  30.000  empregos  diretas  no  país 
e  ó.OOG  empregos  diretos  em  São  Paulo. 

Para  evitar  o  acúmulo  efe  fungos  e  bactérias  e  a  possível  contaminação  dos  alimentos,  as 
sacolas  retomáveis  precisam  ser  higienizadas  com  alta  frequência,  o  que  aumenta  a  consumo 
de  água  e  outros  produtos.  É  preciso  ter  cuidado  também  com  as  coixas  de  papelão  usadas, 
pois  muitas  vezes  elas  nâo  têm  as  condições  higiénicas  adequadas  para  transportar  as  compras. 

Sacolinhas  plásticas  são  recicláveis:  se  usados  e  descartadas  correfamente,  podem  se 
transformar  em  diversos  outros  produtos  plásticas. 

0  problema  não  è  a  sacoiinha,  e  sim  o  desperdício  e  a  descarte  inadequado, 
esses  sim  são  os  vilões  do  meio  ambiente.  A  solução,  portanto,  não  é  proibir,  mas 
educar  a  população  o  usar,  de  forma  responsável,  as  sacolinhas  ptâstfcas  e  fadas  as 
outras  embalagens. 

Quer  saber  mais?  Acesse  www.prastrvtila.Drg.br  e  mfomne-se.  Você  vol  ver  que  proibir  as  sacolinhas  vai 
custar  carar  nao  vai  ajudar  o  meio  ambiente  e  è  você  quem  toí  ter  que  pagor  essa  conEa 
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Grécia  troca  o  governo 

O  Pressionado  pelo  povo,  pela  oposição  e  pela  União  Europeia,  Papandreou  deixa  o  cargo  de  primeiro-ministro 


YANNIS  BEHRAKIS/REUTERS 


Nos  sintomas 
da  menopausa, 

use  MENOEX. 
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Auxiliar  no  tratamento  dos  sintomas  da  Menopausa 

Lachests  6CH  +  associações 
MS  1,0266.0163.001-6 


t  Homeopatia  Almeida  Prado 


T  ELE  VENDAS  0SQ0.TQ7B11 1 


É  UM  MEDICAMENTO.  SEU  U5P  POK 
FirmacfcJlkii  Fmpanmiwl:  D*i,  Zulilki  Cw>iirw  -  cmv&P  1.142 


TRAJAR  RISCOS-  PflQÇURE  Ç>  HÉOlCO  É  O  f  AflMAÇÉ  U"T(CO-  LEW  A 


;  Sa  pgraistrrgin  os  sintomas,  o  médico  dpvprá  ser  qqns  u  I  tad  o. 


Enfrentando  a  pior  crise 
económica  da  sua  históri- 
ca, a  Grécia  vai  substitutir 
a  partir  de  hoje  o  primeiro- 
ministro  George  Papan- 
dreou por  um  governo  de 
coalizão.  Ainda  não  está  de- 
finido o  nome  que  estará  à 
frente  do  país,  mas  já  foi 
decidido  que  Papandreou 
não  vai  mais  participar  das 
decisões  políticas. 

As  mudanças  foram  de- 
cididas em  uma  reunião 
entre  o  atual  premie  e  o  lí- 
der da  oposição,  Antonis 
Samaras.  "Durante  o  en- 
contro, ficou  acertada  a 
formação  de  um  novo  go- 
verno com  a  missão  de  con- 
duzir o  país  a  eleições  ime- 
diatamente após  a  aplica- 
ção das  decisões  tomadas 
em  26  de  outubro",  quando 
foi  firmado  o  acordo  entre 
Grécia  e  os  demais  países 
da  zona  do  euro,  destaca  o 
comunicado. 


Israel  ameaça 
atacar  o  Irã 


O  presidente  de  Israel,  Shi- 
mon  Peres,  avisou  ontem 
que  não  acredita  em  uma 
solução  diplomática  para  a 
crise  causada  pelo  progra- 
ma nuclear  iraniano.  Peres, 
que  acusa  o  Irã  de  tentar 
produzir  a  bomba  atómica, 
diz  que  pode  atacar  o  país 
persa  em  breve. 

"A  possibilidade  de  um 
ataque  militar  contra  o  Irã 
parece  mais  próxima  que  a 
opção  diplomática",  afir- 
mou ao  jornal  Hayom. 
"Não  acredito  que  já  tenha 
sido  tomada  uma  decisão  a 
respeito,  mas  dá  a  impres- 
são de  que  os  iranianos  vão 
se  aproximando  da  bomba 
atómica",  acrescentou. 
"Não  temos  que  revelar 
nossas  intenções  ao  inimi- 
go", explicou. 

A  Agência  Internacional 
de  Energia  Atómica  divulga 
amanhã  um  novo  relatório 
sobre  o  programa  nuclear 
iraniano.  •  metro 


200 

ogivas  nucleares  com- 
poriam o  arsenal  nu- 
clear de  Israel.  O  país 
nunca  confirmou  nem 
desmentiu  possuir  ar- 
mas atómicas. 


Papandreou  queria  per- 
manecer no  poder  pelo  me- 
nos até  a  escolha  de  quem 
seria  o  seu  substituto,  mas 
Samaras  exigia  a  sua  saída 
imediata,  independente 
das  negociações  sobre  o  fu- 
turo político  de  Atenas. 

O  acordo  que  dissolveu  o 
governo  de  Papandreou  po- 
de ser  entendido  como 
uma  resposta  à  União  Euro- 
peia. O  bloco,  que  teme  a 
saída  do  país  da  zona  do 
euro,  declarou  ontem  que 
a  Grécia  tinha  24  horas  pa- 
ra explicar  como  formará 
um  governo  de  unidade 
que  permita  a  execução  de 
um  pacote  de  ajuda  finan- 
ceira ao  país. 

As  potências  europeias 
temem  que  uma  eventual 
quebra  da  Grécia  dificultem 
a  reestabilização  da  moeda 
comum  europeia,  trazendo 
dificuldades  a  todos  os 
membros  do  bloco,  o  metro 


Missão 
impossível? 

O  novo  governo  de  coali- 
zão que  será  formado  na 
Grécia  possui  três  missões 
essenciais: 

I Cobrar  um  pacote  de 
ajuda  da  zona  do  euro 

%  Completar  uma  troca  de 
m  bónus  que  vai  cortar  pe- 
la metade  o  valor  da  dí- 
vida grega 

%  Aprovar  um  orçamento 
0  para  o  ano  que  vem 

"O  novo  governo 
ficará  encarregado 
de  aplicar  o  plano 
europeu/' 

COMUNICADO  DO  GOVERNO  GREGO 
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Acidente  deixa  2 
mortos  na  Argentina 


Um  ônibus  e  um  caminhão 
do  corpo  de  bombeiros  se 
chocaram  ontem  no  bairro 
de  Once,  em  Buenos  Aires, 
matando  duas  pessoas  e  fe- 
rindo outras  20.  O  ônibus 
acabou  atravessando  uma 
parede  da  tradicional  con- 
feitaria La  Perla. 

Segundo  Alberto  Cres- 
centi, diretor  do  serviço 
de  emergência  da  capital 
argentina,  o  veículo  dos 
bombeiros  ia  atender  uma 
emergência  quando  acer- 
tou um  carro.  Ambos  os 
veículos  acabaram  baten- 
do contra  o  ônibus.  Os 
dois  mortos  eram  os  ocu- 
pantes do  carro.  "Entre  os 
feridos  estão  um  menor 
de  idade  e  dois  bombei- 


ros", contou  à  TV  C5N. 

Após  a  colisão,  o  ônibus 
perdeu  o  controle  e  percor- 
reu aproximadamente  100 
metros  até  se  chocar  con- 
tra a  confeitaria.  "Neste  se- 
gundo acidente,  12  pessoas 
tiveram  politraumatis- 
mos",  relatou  Crescenti. 

Nos  últimos  meses,  Bue- 
nos Aires  vem  enfrentando 
uma  série  de  acidentes.  No 
dia  14  de  setembro,  uma 
colisão  entre  dois  tres  em 
um  ônibus  deixou  11  mor- 
tos e  mais  de  200  feridos. 
Um  dia  depois,  outro  aci- 
dente com  trens  feriu  mais 
90  pessoas.  No  início  deste 
mês  um  ônibus  escolar  e 
um  trem  colidiram,  matan- 
do oito  crianças.  #  metro 


Todo  mundo  nasce  com  algum  talento.  Falando  nisso,  qual  é  o  seu?  Venha  desenvolver 
o  seu  talento  no  Mackenzie.  Com  mais  de  30  cursos,  um  tem  tudo  a  ver  com  você. 

Mackenzie:  uma  universidade  conceituada  com  nota  máxima  no  MEC, 

Arqultatura:  Arquitetura  e  Urbanismo,  Design» 

Biologia  e  Saúde;  Ciências  Biológicas,  Educação  Física,  Farmácia,  Fisioterapia,  Nutrição  e  Psicotegka. 
CumuLh fai  fcthnpéttoa:  Ciência  da  Computação  a  Sistemas  de  Informação. 
Direito:  Direito, 

EmenlwiteK  Engenharia  Civil,  Engenharia  de  Materiais  (Linhas  de  Formação  Materiais  Pohméricos  ou  Metálicos)» 
Engenharia  de  Produção,  Engenharia  Elétrlca  Engenharia  Eletrónica,  Engenharia  Mecânica  e 
Engenharia  Mecânica  -  Unha  de  Formação  Mecatrõnica. 

Humanidades:  Filosofia.  Física,  Letras.  Matemática,  Pedagogia,  Guimicae  Teologia. 

■eftoiw  a  Comunicação;  Administração,  Administração  -  Unha  de  Formação  em  Comércio  Internacional, 

Ciências  Contábets,  Ciências  Económicas.  Jornalismo  e  Publicidade  e  Propaganda, 

Últimos  dias,  Inscreva-se:  www.mackenzie.br 

Campi:  São  Paulo,  Alphaville  e  Campinas. 


Universidade  Presbiteriana 

Mackenzie 
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Teste 


Avaliação  da  Proteste  comparou  home 
theaters  de  quatro  marcas  diferentes 


Muito  bom        +  Bom 

Aceitável 

—  Fraco 

^^Ruim 

Sony 

BDV-E370 

Samsung 

HT-C5500 

HB905SBW 

Pfiilinc 
r  limpo 

HTS3560/78 

Potência  (W) 

Qrn 

odU 

1.000 

1.100 

800 

Compatibilidade  com  3D 

Qím 

oim 

Não 

Não 

Sim 

Microfone  de  ajuste 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Resposta  em  frequência 

T 

+ 

iá 

+ 

u 

Distorção  harmónica 

u 

u 

Consumo  de  energia 

u 

* 

u 

+ 

Controle  remoto 

ri 

LJ 

u 

iá 

Qualidade  de  vídeo 

□ 

tá 

□ 

U 

Qualidade  do  áudio 

□ 

□ 

u 

Facilidade  de  operação 

+ 

U 

+ 

+ 

Facilidade  de  instalação 

□ 

■ 

u 

+ 

Preço  (entre...  e...) 

1.249 
1.999 

990 
1.399 

1.588 
2.299 

1.099 
1.499 

Economia  com  home 
theater  chega  a  R$900 

O  Aparelhos  avaliados  pela  Proteste  têm  bom  desempenho,  mas  diferença 
de  preço  é  grande  O  Consumo  de  energia  é  similar  entre  os  concorrentes 


RENATO  STOCKLER/FOLHAPRESS 


De  modo  geral,  os  apare- 
lhos de  home  theater  dis- 
poníveis no  mercado  aten- 
dem às  expectativas  dos 
consumidores,  mas  há 
grande  variação  de  preços 
entre  eles.  Este  é  o  resulta- 
do de  uma  avaliação  reali- 
zada pela  Proteste  Associa- 
ção de  Defesa  do  Consumi- 
dor com  aparelhos  que  pos- 
suem o  Blu-ray  player  5.1 
integrado  de  quatro  mar- 
cas diferentes. 

Optando  pela  opção  me- 
lhor avaliada,  a  economia 
chega  a  R$  900  quando 
comparada  com  os  outros 
aparelhos,  aproximada- 
mente dois  terços  do  preço 
médio  do  produto. 

O  consumo  de  energia  é 
similar.  A  única  diferença  é 
que  o  LG  -  único  a  oferecer 
sistema  wireless  -  conso- 
me mais  quando  está  em 


stand-by  devido  ao  recep- 
tor da  tecnologia  sem  fio. 
No  entanto,  se  o  receptor 
estiver  desligado,  o  consu- 
mo da  unidade  principal  é 
de  apenas  0,09  watts,  o  me- 
nor de  todos. 

Com  relação  à  qualida- 
de, todos  os  equipamentos 
possuem  controle  remoto, 
manual  de  instruções  e  ga- 
rantia, além  de  cabos 
HDMI  para  fazer  a  ligação 
em  alta  definição  em  uma 
TV  com  esse  suporte.  O 
controle  remoto  é  consi- 
derado problemático  em 
todos  os  modelos.  Para  a 
Proteste,  os  piores  são  o 
LG  (grande  demais  e  con- 
fuso) e  o  Sony  (com  botões 
pequenos  e  muito  próxi- 
mos). Em  relação  aos  ma- 
nuais, Sony  e  Samsung 
têm  os  mais  completos. 

•  METRO 


►  Qualidade  dos  aparelhos  foi  considerada  similar 


Seu  nome  é  seu 
maior  patrimônio 

Agora  você  tern  uma  grande  oportunidade  de  terminar  o  ano  com  suas  contas 
em  ordem  e  seu  nome  limpo. 

Aproveite  a  campanha  'Acertando  suas  Contas11  para  renegociar  suas  dívidas 
diretamente  com  o  credor  e  em  condições  especiais. 

Confira  no  site  www*consumidorpositÍvo*comibr  as  empresas  participantes* 
Recupere  seu  crédito  e  mantenha  suas  contas  em  dia. 
Seja  um  Consumidor  Positivai 


De  21  a  27  de  novembro  No  Vale  do  Ànhangabaú 


acertando  suas 

contas 


2011 


BoaVista 


Administradora  do 


Porei  mais  informações,  a  cesse  www.consumidorposiiivo.cofin.br  ou  enrne  em  contato  pelo  telefone:  (11 J  3244  3030 
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Supermercados 


Comprar  aqui  é  mais  gostoso. 


_A  ««in.tNlA.  S6  HO  BWU 


NOBUia 


PARCELAMENTO  EM  ATE  6X"*. 

SEM  TAXA  DE  CONVENIÊNCIA  EM  TODOS  OS  67  PONTOS  DE  VENDAS  FIXOS  EM  TODO  0  BRASIL 

TAXA  OE  CONVENIÊNCIA  REDUZIDA  PELA  METADE  PARA  COMPRAS  ON-LINEE  CALL  CENTER"", 
PARQUE  BRASIL  5  DO  -  PAU  Li  NI  A-  SP.  A  75  MINUTOS  DE  SÃO  PAULO. 


Patrocínio  Mustcr : 

ApOtO: 

fâswubrasiL 

fa  cebook.com/swub  rasil 

swu.com.  br 


metr@cultura 
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12°  Projeta  Brasil  exibe 
mais  de  30  filmes  a  R$  2 


O  Longa  'Os  3'  é  primeiro  inédito  a  participar  do  evento 
O  Programação  de  hoje  abrange  439  salas  de  cinema 


Três  jovens  se  conhecem 
em  uma  festa  e,  após  algu- 
ma conversa,  decidem  divi- 
dir um  apartamento.  A  no- 
va "família"  se  mantém 
unida  durante  os  quatro 
anos  de  faculdade,  quando 
o  fim  determina  uma  nova 
rotina  e  realidade.  A  histó- 
ria, tão  comum  entre  os 
universitários,  é  tema  do 
longa  "Os  3",  dirigido  por 
Nando  Olival  e  primeiro 
filme  inédito  a  participar 
do  Projeta  Brasil,  que  todos 
os  anos  exibe  produções 
nacionais  com  ingressos  a 
R$  2  na  rede  Cinemark. 

A  12a  edição  do  evento, 
que  em  sua  história  já  le- 
vou mais  de  1,5  milhão  de 
pessoas  ao  cinema,  aconte- 
ce hoje  em  439  salas  do 


complexo.  Desta  vez,  a  lista 
é  composta  por  longas  lan- 
çados entre  novembro  de 
2010  e  outubro  de  2011. 

Mais  de  30  filmes  com- 
põem a  programação,  en- 
tre eles  "O  Palhaço",  de  Sel- 
ton  Mello,  e  "Todo  Mundo 
Tem  Problemas  Sexuais", 
de  Domingos  de  Oliveira. 

"O  objetivo  do  projeto  é 
levar  as  produções  nacio- 
nais ao  maior  número  pos- 
sível de  pessoas  e  estimular 
a  indústria  brasileira",  ex- 
plica Bettina  Boklis,  gerente 
de  Marketing  do  Cinemark. 

Programação  completa 
no  www.cinemark.com.br. 


THAIS  AZEVEDO 
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Destaques 

A  lista  vai  do  drama  à 
comédia  e  inclui  filmes 
para  todas  as  idades. 

►  "Assalto  ao  Banco  Central" 

►  "Brasil  Animado" 

►  "Broder" 

►  "Bruna  Surfistinha" 

►  "Capitães  da  Areia" 

►  "Élvis  e  Madona" 

►  "Família  Vende  Tudo" 

►  "Malu  de  Bicicleta" 

►  "No  Olho  da  Rua" 

►  "Os  3" 

►  "O  Palhaço" 

:>  "Palavra  Cantada" 

►  "Qualquer  Gato  Vira-Lata" 

►  "Rock  Brasília" 

►  "Todo  Mundo  Tem 
Problemas  Sexuais" 


Centro  de  Excelência  em  Saúde 

Masculina 


Disfunção  Erètil  Ejaculação  Precoce  Reposição  Hormonal 
I  alia  de  Libido  Andropausa 


cultura 


►  Paulo  José  e  Selton  Mello  em  cena  de  "O  Palhaço" 


►  Pedro  Cardoso  e  Paloma  Riani  estão  em 
"Todo  Mundo  Tem  Problemas  Sexuais"  \ 


- 


Marcado  para 

o  último  sábado,  o 
show  do  cantor  na  ca- 
pital foi  adiado  por 
motivos  de  saúde.  A 
apresentação  passou 
para  18  de  dezembro, 
no  Via  Funchal.  Os  in- 
gressos comprados 
pelo  público  serão  au- 
tomaticamente váli- 
dos para  a  nova  data. 


terror 
kna  TV 


metnDcultura 


Repescagem  da  Mostra 
segue  até  quinta-feira 


\ 


Quem  não  teve  tempo  de  ir 
à  35a  Mostra  Internacional 
de  Cinema,  que  chegou  ao 
fim  no  último  dia  3,  tem 
mais  uma  chance  de  confe- 
rir alguns  filmes  da  progra- 
mação na  tradicional  re- 
pescagem do  evento,  que 
vai  até  quinta-feira. 

Entre  as  produções  que 
ainda  serão  exibidas  estão  o 
documentário  em  3D  "Ca- 
verna dos  Sonhos  Esqueci- 
dos", o  longa  nacional  "Mar- 
celo Yuka  no  Caminho  das 


Setas"  e  o  francês  "Frango 
com  Ameixas",  eleito  o  me- 
lhor filme  pelo  público. 

"Respirar"  ficou  com  o 
premio  do  júri,  que  consi- 
derou o  longa  de  Karl  Mar- 
kovics  o  melhor  do  ano.  A 
cerimonia  de  encerramen- 
to foi  realizada  na  noite 
da  última  quinta-feira,  no 
Cinesesc. 

A  programação  comple- 
ta da  repescagem  está  no 
www.mostra.org. 

O  METRO 

DIVULGAÇÃO 


►  Cena  de  Caverna  dos  Sonhos  Esquecidos'' 
de  Werner  Herzoq  I 


Breves 


Cinema  italiano 
é  tema  de 
mostra  em  SP 

Começa  hoje  a  7a  Semana 
Pirelli  de  Cinema  Italia- 
no, que  desta  vez  exibe 
24  filmes,  entre  clássicos 
e  contemporâneos,  no 
MIS,  Cine  Sabesp  e  salas 
do  Cinemark. 

Na  programação,  lon- 
gas de  Federico  Fellini  e 
Mário  Monicelli,  além  dos 
novos  "Into  Paradiso",  de 
Paola  Randi,  e  "Tatanka", 


de  Giuseppe  Gagliardi. 

Para  mais  informa- 
ções, acesse  www.cine- 
maitaliano.com.br. 

•  METRO 

Banda  de 
Veríssimo  faz 
show  hoje 

O  escritor  Luis  Fernando 
Veríssimo  mostra  seu  la- 
do músico  com  a  banda 
Jazz  6,  hoje,  às  19h,  no 
Sesc  Consolação  (r.  Dr.  Vi- 
la Nova,  245,  tel.:  3234- 
3000).  Os  ingressos  são 
gratuitos  e  devem  ser  re- 
tirados com  uma  hora  de 
antecedência,  o  metro 


IÍ4L 


FOTOS:  DIVULGAÇÃO 


O  Nova  série  dos  criadores  de  'Glee'  e  'Nip/Tuck',  'American  Horror  Story' 
estreia  no  Brasil  O  Trama  obscura  traz  Jéssica  Lange  e  Dylan  McDermott 


Depois  de  quebrar  todas  as 
regras  do  politicamente 
correto  com  "Nip/Tuck"  e 
prender  milhões  de  pes- 
soas em  frente  à  TV  a  cada 
episódio  de  "Glee",  Ryan 
Murphy  resolveu  investir 
no  terror.  A  ideia,  como  de 
costume  para  o  produtor, 
deu  certo. 

"American  Horror  Sto- 
ry",  que  estreia  amanhã 
no  país,  também  conta 
com  a  criatividade  de  Brad 
Falchuk,  parceiro  de 
Murphy  na  série  sobre  o 
clube  do  coral. 


Candy  Dulf er 
encerra  série 
Jazz  AU 
Nights 

Chamada  de  "musa  do 
jazz"  nos  bastidores  da  mú- 
sica, a  saxofonista  holande- 
sa Candy  Dulfer  encerra  a 
série  Jazz  Ali  Nights  com 
show  na  noite  de  hoje,  no 
teatro  Bradesco.  O  projeto, 


Com  apenas  quatro  ca- 
pítulos exibidos  nos  EUA, 
o  programa  ganhou  a  crí- 
tica e  foi  renovado  para  a 


iniciado  com  Bobby  McFer- 
rin,  também  trouxe  Bran- 
ford  Marsalis  e  Esperanza 
Spalding  à  cidade. 

Candy,  que  começou  a 
carreira  com  apenas  seis 
anos,  já  gravou  ao  lado  de 
nomes  como  Prince  e  Van 
Morrison,  além  de  abrir  al- 
guns shows  da  turnê  euro- 
peia de  Madonna.  o  metro 

No  teatro  Bradesco  (r.  Turias- 
su,  2.100,  Pompeia,  tel.: 
4003-1212).  Hoje,  às  21h.  De 
R$  30  a  R$  120. 


segunda  temporada. 

A  trama  retrata  a  vida  do 
casal  Ben  (Dylan  McDer- 
mott, de  "O  Desafio)  e  Vi- 
vien  (Connie  Britton),  pais 
de  Violet  (Taissa  Farmiga). 
Disposta  a  deixar  aconteci- 
mentos sombrios  para  trás, 
a  família  muda-se  de  Boston 
para  Los  Angeles  e  vai  mo- 
rar em  uma  mansão  antiga, 
comprada  pela  internet  por 
uma  pechincha. 

O  barato,  como  é  de  se 
esperar,  sai  caro.  A  casa  es- 
tá cheia  de  ex-moradores 
mortos  que  se  recusam  a 


deixar  o  local.  Os  vizinhos 
também  são  bastante  sus- 
peitos, entre  eles  Constan- 
ce (Jéssica  Lange). 

Cada  episódio  de  "Ame- 
rican Horror  Story"  come- 
ça mostrando  a  mansão 
em  diferentes  épocas  -  e 
todas  são  marcadas  por  fa- 
tos horripilantes. 

O  episódio  de  estreia  da 
série  vai  ao  ar  amanhã,  às 
23h,  no  canal  pago  Fox. 


O 


THAIS  AZEVEDO 
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►  A  saxofonista  se  apresenta  hoje  na  capita 


CARIN  VERBRUGGEN/DIVULGAÇÃO 


GQC  30 

QUANDO  ACABA  NA  TV, 
COMEÇA  NA  INTERNET. 


toa  segunda  à  noite,  fogo  após  o  DOC  da  IV.  começa  o  CQC  3.0  pata 
intefue!  ao  víyo.  La  voei  poda  interagir  com  ds  caras  m  chat,  webeam, 
Fecebotsk.  eTwitter.  Truque  5$u  pajaminha  petos  tem**  pretas. 


dCÍ  14: 


com,àrJcqc 


Promoção 


Débito  da  MasterCard 

Dia  a  Dia  Surpreendente 


Concorra  semanalmente  a  um  Ford  EcoSport  0  km 
e  a  mais  um  superprêmio  a  sua  escolha. 


OU 


OU 


viagem  com 
acompanhante" 


uma  bela 
re paginada  na  casa" 


® 

um  guarda- roupa 
novinho  em  folha* 


ou 


© 

kit  high  tech  com 
tablel,  notebook 
e  cãmera  digitar 


Não  precisa  de  cadastro,  é  só  usar  3  vezes  na  semana  seu  cartão  de  débito  MasterCard, 


Concorra  a  prémios 
instantâneos  de  RS  400,00 
todos  os  dias. 

Envie  um  sms  para  2206S 
com  o  num  eco  de  autorizado 
(AuT/AUTO)  do  compFo vante 
de  compra. 


Chances  em  dobro 

para  clientes  cadastrados 
no  Programa  Surpreenda. 


Saiba  mais  acessando 
www.na  otem  p  re  co,  com  M  r. 


'Md 


débito 
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Ataques  a 

smartphones 

disparam 

O  Dispositivos  móveis  estão  cada 
vez  mais  ameaçados  por  malwares 
e  tentativas  de  golpe  dos  hackers 


Os  smartphones  estão  se  tor- 
nando os  principais  alvos 
dos  hackers.  Um  relatório  da 
empresa  de  segurança  on-li- 
ne  Eset  aponta  que  os  apare- 
lhos foram  os  mais  atacados 
por  criminosos  da  rede  no 
último  mês  de  outubro. 

O  levantamento  aponta 
que  o  método  mais  utiliza- 
do é  a  difusão  de  malwares 

-  softwares  que  se  instalam 
no  sistema  operacional  do 
usuário  sem  a  sua  intenção 

-  e  o  envio  de  SMS  com  o 
intuito  de  registrar  o  usuá- 
rio em  um  serviço  pago  pa- 
ra envio  de  mensagens. 

Na  Android  Market  -  lo- 
ja virtual  do  Google  em 
que  são  vendidos  aplicati- 
vos para  o  sistema  opera- 
cional Android  -  foi  obser- 
vada a  presença  de  diversos 
aplicativos  chamados  "Go- 


Android  é  alvo 

A  criação  de  malwares  con- 
tra o  sistema  do  Google 
vem  crescendo 


21,2% 


1,4% 


MARÇO  SETEMBRO 

ne  in  60  seconds",  que  se 
faziam  passar  por  softwa- 
res de  backup.  Após  insta- 
lados, roubavam  os  dados 
dos  usuários.  # metro 


JON  HUNTSMAN/GETTYIMAGES 
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►  Antes  de  baixar  aplicativos  é  necessário  conhecer 
o  histórico  do  desenvolvedor 


Telefone: 

011/3528-8520  (redação) 
011/3528-8500  (comercial) 

O  jornal  Metro  circula  em  22  países  e  tem  alcance  diário 
superior  a  20  milhões  de  leitores.No  Brasil,  é  uma  joint 
venture  do  Grupo  Bandeirantes  de  Comunicação  e  da  Metro 
Internacional.  É  publicado  e  distribuído  gratuitamente 
de  segunda  a  sexta  em  São  Paulo,  ABC  paulista,  Santos, 
Campinas,  Rio  de  Janeiro,  Curitiba,  Belo  Horizonte 
e  Porto  Alegre,  somando  mais  de  440  mil  exemplares. 


Metro  é  o  maior 
jornal  do  mundo, 
segundo  o 
Guinness  Livro 
dos  Recordes 
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pTp*    "A  tiragem  e  distribuição  desta 
|  bUU    edição  de  150.000  exemplares 
são  auditadas  pela  BDO." 


Leitor  fala 

Rio  Pinheiros 

Excelente  a  matéria  do  Metro  sobre  o  rio  Pinhei- 
ros publicada  em  31/10.  Estava  prestes  a  escrever 
para  algum  jornal  protestando  contra  o  mal 
cheiro  do  rio,  que  é  uma  falta  de  respeito  ab- 
surda, quando  vocês  fizeram  a  matéria.  Espero 
que  o  jornal  continue  cobrando  o  governo  e  não 
se  esqueça  do  tema.  A  iniciativa  privada  poderia 
ser  chamada  e  uma  solução  viria  por  meio  de 
uma  parceria  público-privada.  Com  tantos  bons 
engenheiros  e  universidades  de  ponta,  não  é  pos- 
sível que  o  estado  não  consiga  resolver  o  pro- 
blema. Absurdo. 
Cristiana  Cardoso  -  São  Paulo,  SP 

Ciclistas 

Considero  absurda  a  imposição  de  faixas  de  ciclis- 
tas permanentes  em  Moema.  São  inúteis,  curtas  e 
não  levam  a  lugar  nenhum.  Tal  providência  só 
faria  sentido  com  um  transporte  público  de  quali- 
dade, dentro  de  uma  malha  viária  muito  mais 
abrangente.  Seus  defensores  não  percebem  a  tra- 
gédia anunciada:  o  aumento  de  acidentes,  atro- 
pelamentos e  mortes.  Na  rua  Rouxinol,  entre 
avenida  Inhambú  e  rua  Gaivota,  já  houve  um  aci- 
dente com  moto  e  dois  ciclistas  atropelados. 
Cléa  Corrêa  -  São  Paulo,  SP 


metr©  Pergunta 

Por  ingressos  a  R$  2  você  sairia 
de  casa  para  ir  ao  cinema  com 
mais  frequência? 


(acarvajett:  Com  certeza,  é 
um  preço  justo,  pois 
ajudaria  ambos 
(produtora+cinema)  e 
haveria  até  uma  redução  de 
número  de  pirataria. 

@Duuumis:  Com  certeza! 
Não  que  eu  ache  que  o 
ingresso  atualmente  está 
tão  caro,  mas  se  fosse  esse 
valor  estaria  todo  dia  no 
cinema  rs. 

@lugoal94:  Com  certeza,  e 
iria  de  metrô  para  o  passeio 
ficar  ainda  melhor!!! 


Siga  o  Metro  no  Twitter: 
@jornal_metro 


Para  falar  com  a  redação: 
leitor.sp@metrojornal.com.br 


Os  invasores 

VAI  CKAHAR  A 


2  nrietm 


Web 


Participe  também  no  Facebook: 
www.facebook.com/metrojornal 
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Horóscopo 


Áries  (21/3  a  20/4) 

Boa  época  para  colocar 
a  correspondência  em 
ordem  e  melhorar  as  comuni- 
cações. Pode  viajar  com  mais 
frequência.  Boas  surpresas 
com  crianças  e  jovens. 

Touro  (21/4  a  20/5) 

Para  quem  lida  com  ne- 
gócios, é  um  período  de 
novas  oportunidades.  Apro- 
veite bem  e  modernize-se.  O 
seu  dia-a-dia  vai  ser  agitado 
mas  produtivo. 

XV     Gémeos  (21/5  a  20/6) 
J  C      Novidades  podem  me- 
'  »      lhorar  sua  situação  fi- 
nanceira. A  vida  social  está 
agitada,  sobretudo  em  clubes. 
Os  romances  passam  por  revi- 
ravoltas benéficas. 

Câncer  (21/6  a  22/7) 

Você  estará  criativo,  so- 
bretudo para  assuntos 
artísticos.  Essa  criatividade 
estará  voltada  para  o  moder- 
nismo, como  arte  moderna, 
música  new-age  ou  rock. 

O-^  Leão  (23/7  a  22/8) 

Novo  alento  para  os  re- 
*      lacionamentos  ou  novos 
amores  acontecendo.  Você  es- 
tará com  muito  magnetismo 
pessoal,  atraindo  a  atenção  do 
sexo  oposto. 

iO.    Virgem  (23/8  a  22/9) 
(pj J      No  trânsito,  você  estará 
correndo  muito.  Seja 
mais  prudente.  Sem  perceber, 
você  pode  agir  com  arrogância, 
prejudicando  seus  relaciona- 
mentos sociais. 

Libra  (23/9  a  22/10) 
q)  1  \D  Período  de  ânimo  e 

bom-humor.  Cuidado, 
pois  distração  exagerada  po- 
de trazer  inconvenientes.  Terá 
dificuldade  de  se  concentrar 
no  trabalho  ou  nos  estudos. 

(^^       Escorpião (23/10 a 21/11) 

Nos  negócios,  pode  as- 
sinar contrato  desvanta- 
joso. Pode  sofrer  intoxicação 
alimentar  ou  por  medicamen- 
tos. Também  está  vulnerável  à 
doenças  contagiosas. 

Sagitário  (22/11  a  21/12) 

p"j — ■  Problemas  de  vazamen- 
to  e  infiltração  em  casa 
vão  piorar.  Não  confie  demais 
em  suas  intuições.  Você  está 
muito  aberto  a  influências  e 
pode  acabar  confuso. 


Capricórnio  (22/12  a  20/1) 

Período  de  sorte  e  no- 
vas oportunidades.  Mu- 
danças repentinas  e  positiva 
em  casa  ou  no  trabalho.  Você 
poderá  conseguir  mais  inde- 
pendência e  liberdade. 

^      Aquário  (21/1  a  19/2) 
N-  \   Você  estará  de  mau  hu- 
mor e  tudo  será  motivo 
para  brigas.  Sua  saúde  está 
vulnerável  a  crises  agudas,  fe- 
bre e  inflamações.  Você  está 
um  pouco  estabanado. 

^>      Peixes  -  20/2  a  20/3 
c3  Pode  perder  o  senso  de 
medida  e  agir  com  au- 
dácia, sem  planejar  antes. 
Tente  controlar  essa  tendên- 
cia. Se  tem  carro,  prepare-se 
para  pagar  consertos. 


Tânia  Gori  é  reitora  da  Universidade 
Livre  Holística  Casa  de  Bruxa.  Infor- 
mações 11 4994-4327.  Rua  das  Figuei- 
ras, 2.146,  Sto.  André/SP. 
Atendimentos  On-line  com  a  Equipe 
Tânia  Gori  www.taniagori.com.br.  Par- 
ticipe, no  dia  9,  às  20h,  da  palestra 
gratuita  sobre  "A  Fórmula  do  Sucesso". 


DISTRIBUIR  ENERGIA  COM  QUALIDADE 
TAMBÉM  SIGNIFICA  MELHORAR  O  DIA  A  DIA  DAS  PESSOAS. 

A$  equipes  da  A  ES  Eletropaulo  atuam  nas  com  unidades  de  baixa  renda  com  tecnologia  de  ponta 
e  já  regularizaram  mais  de  450  mil  instalações  eíétricas,  tornando-as  mais  seguras  e  confiáveis, 
Além  disso,  contribuem  para  o  meio  ambiente  com  a  distribuição  de  lâmpadas  fluorescentes, 
substituição  de  geladeiras  em  estado  precário,  reforma  de  instalações  internas  e  chuveiros  eficientes. 

PROGRAMA  DE  TRANSFORMAÇÃO  DE  CONSUMIDORES  EM  CLIENTES. 

ISSOÉ  BENEFÍCIO  PARA  A  EMPRESA  E  PARA  TODA  SOCIEDADE. 

Consumo  Mais  Inteligente.  Faça  parte  dessa  atitude. 

Acesse;  consumomalsrnteligente.com.br  e  saiba  mais. 


Uma  ininiatiws 


C4AES  Eletropaulo 


ANEEL 


Uma  Empresa  AES  Brasil 
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esporte 


33- rodada 

SÁBADO 

Bahia    4x3  São  Paulo 

Botafogo    O  x  1  Figueirense 

Atlético-MG    2x0  Grémio 

ONTEM 

América-MG    2x1  Corinthians 

Santos    2x0  Vasco 

Flamengo    5x1  Cruzeiro 

Avaí    1x2  Ceará 

Palmeiras    0x2  Coritiba 

Inter    1x2  Fluminense 

Atlético-PR    2x1  Atlético-GO 


CLASSIFICAÇÃO 

P 

V 

GP 

SG 

CORINTHIANS 

58 

17 

47 

13 

VASCO 

58 

16 

49 

12 

FLUMINENSE 

56 

18 

48 

6 

BOTAFOGO 

55 

16 

49 

11 

FLAMENGO 

55 

14 

57 

13 

FIGUEIRENSE 

53 

14 

43 

5 

INTER 

51 

13 

53 

13 

SÃO  PAULO 

50 

13 

48 

6 

SANTOS 

O 

14 

49 

3 

CORITIBA 

48 

13 

52 

14 

GRÉMIO 

46 

13 

40 

-4 

ATLÉTICO-GO 

42 

11 

42 

2 

PALMEIRAS 

41 

9 

37 

1 

ATLÉTICO-MG 

39 

11 

41 

-8 

BAHIA 

39 

9 

39 

-5 

CEARÁ 

35 

9 

39 

-16 

CRUZEIRO 

34 

9 

38 

-9 

ATLÉTICO-PR 

34 

8 

33 

-17 

AVAÍ 

29 

7 

44 

-25 

AMÉRICA-MG 

28 

5 

43 

-15 

■  Classificados  para  a  Libertadores 

Lusa  em 
busca  do 
título 

A  ótima  campanha  da 
Portuguesa  na  Série  B 
pode  ser  coroada 
amanhã  contra  o 
Sport,  no  Canindé. 
Uma  vitória  garante  a 
taça  à  equipe,  o  metro 


'Em  casa',  Corinthians 
emperra  no  lanterna 

O  Torcida  lotou  estádio  em  Uberlândia,  mas  viu  time  ser  derrotado  pelo  último  colocado  com  gol 
no  final  da  partida  O  Mais  uma  vez  equipe  contou  com  tropeço  do  Vasco  para  se  manter  na  ponta 


RODRIGO  COCA/FOTOARENA/FOLHAPRESS 


O  Corinthians  segue  des- 
perdiçando chances  de  dis- 
parar na  liderança  do  Cam- 
peonato Brasileiro.  Ontem, 
jogando  contra  o  lanterna 
do  torneio,  com  a  maioria 
de  torcedores  a  favor,  o  ti- 
me não  correspondeu  e  foi 
derrotado  por  2  a  1.  A  pon- 
ta da  tabela  só  foi  assegura- 
da porque  o  Santos  ajudou 
e  bateu  o  Vasco. 

Na  partida  de  ontem  fi- 
cou claro  que  o  Corint- 
hians vai  precisar  incorpo- 
rar o  espírito  de  campeão. 
O  time  até  iniciou  bem  o 
jogo,  mas  o  domínio  durou 
pouco.  Logo  o  adversário 
equilibrou.  A  tarde  alvine- 
gra  começou  a  complicar 
quando  Alex  voltou  a  sen- 
tir dores  e  foi  substituído. 


"Era  a  chance  de 
dar  um  passo  em 
busca  do  título. 
Somos  líderes,  mas 
precisamos  de 
atenção  "julio  césar 

Em  seguida,  Fábio  Jú- 
nior colocou  o  América- 
MG  na  frente  ao  converter 
pênalti  duvidoso.  Mesmo 
apático,  o  Corinthians  che- 
gou ao  empate  com  o  za- 
gueiro Chicão,  também 
após  uma  penalidade. 

Veio  o  segundo  tempo  e 
o  Timão  parecia  disputar 
um  jogo  qualquer.  No  fi- 
nal, o  castigo.  Amaral  ba- 
teu falta  com  força  e  Julio 
Cesar  aceitou,  o  metro 


2  V 

América-MG:  Neneca;  Anderson,  MicãoDe  Ever- 
ton;  Marcos  Rocha,  Leandro  Ferreira,  Amaral  □,  Ro- 
driguinho  e  Carleto;  Kempes  (Léo)  e  Fábio  Júnior  □ 
(Dudu).  Técnico:  Givanildo  Oliveira 

 x  

13* 

Corinthians:  Julio  Cesar;  Alessandro  □  (Welder), 
Chicão  □,  Wallace  e  Fábio  Santos;  Paulinho,  Raif  e 
Alex  (Emerson);  Willian  (Edenílson),  Danilo  e  Lied- 
son.  Técnico:  Tite 

•  Local:  Parque  do  Sabiá,  em  Uberlândia  (MG).  •  Gois:  Fábio  Júnior,  aos 
34;  e  Chicão,  aos  45  do  primeiro  tempo;  Amaral,  aos  42  do  segundo 
tempo.  •  Arbitragem:  Jean  Pierre  Gonçalves  Lima  (RS),  auxiliado  por  Al- 
temir  Hausmann  (Fifa-RS)  e  Julio  Cesar  Rodrigues  Santos  (RS). 

LEANDRO  AMARAL/FUTURAPRESS 


Santos  faz  sua  parte  e 
derruba  o  Vasco  na  Vila 


►  Neymar  comemora  o  primeiro  gol  santista 


Sem  aspirar  muita  coisa  no 
Brasileiro  e  se  preparando 
para  o  Mundial  de  Clubes,  o 
Santos  continua  roubando 
pontos  precisos  dos  times 
que  lutam  pelo  título  nacio- 
nal. Depois  de  derrotar  o 
Botafogo  e  empatar  com  o 
Flamengo,  mais  um  carioca 
sucumbiu  diante  de  Ney- 
mar e  companhia.  Com 
mais  uma  apresentação  de 
gala  do  craque,  o  Peixe  ven- 
ceu o  Vasco  por  2  a  0  e  deu 
uma  forcinha  ao  rival  Co- 
rinthians. 

Motivado  pela  volta  do 
companheiro  Paulo  Henri- 
que Ganso,  que  retornou 
ao  time  após  grave  contu- 
são, Neymar  logo  mostrou 
o  cartão  de  visitas  aos  vas- 
caínos.  Aos  2  minutos,  ele 


cobrou  falta  para  colocar  o 
Peixe  na  frente.  Com  o  as- 
tro inspirado,  o  Santos  só 
não  ampliou  no  primeiro 
tempo  graças  às  defesas  do 
goleiro  Fernando  Prass. 

Na  segunda  etapa,  o  jo- 
go continuou  igual,  com 


belas  jogadas  do  ataque 
santista  e  ótimas  defesas 
de  Prass.  Mas  em  um  con- 
tra ataque  rápido,  Borges 
recebeu  passe  de  Neymar  e 
chutou  forte  de  fora  da 
área  para  definir  o  placar 
na  Vila.  o  metro 


2 

Santos:  Rafael;  Danilo,  Edu  Dracena,  Bruno  Rodrigo 
e  Durval;  Adriano,  Henrique,  Arouca  e  Paulo  Henri- 
que Ganso;  Neymar  e  Borges  (Alan  Kardec). 
Técnico:  Muricy  Ramalho. 

 x  

0® 

Vasco:  Fernando  Prass,  Fágner,  Dedé,  Renato  Silva  e 
Julinho  (Diego  Rosa);  Nilton,  Felippe  Bastos,  Juni- 
nho  e  Diego  Souza  □;  Éder  Luís  (Leandro)  e  Élton 
(Bernardo).  Técnico:  Cristóvão  Borges. 

•  Local:  Vila  Belmiro.  •  Gois:  Neymar,  aos  3  do  primeiro  tempo  e  Bor- 
ges, aos  28  do  segundo.  •  Arbitragem:  André  Luiz  de  Freitas  Castro 
(GO),  auxiliado  por  Fabrício  Vilarinho  da  Silva  (GO)  e  Cristhian  Passos 
Sorence  (GO).  •  Público:  12.305  pagantes. 

nextel 

Seu  mundo.  Agora 


i*A  Nextel  é  hoje, 
sem  dúvida, 
a  empresa  mais 
impactante  e 
coerente  que  eu 
vejo  nos  meios 
de  comunicação. 

Sua  relação  com  o  público  é 
verdadeira  e  corajosa,  Além  de  ser 
Inovadora  e  ante  nada  em  termos 
da  linguagem  de  cinema,  marketing 
e  comunicação.  Fazer  parte  da 
campanha  é  ser  endossado 
por  todas  as  qualidades  que  me 
engrandecem  como  pessoa  pública 
e  artista  brasileiro.  À  Nextel  não  só 
apoia  a  minha  história  de  vida,  como 
também  investe  nos  meus  projetos, 
aumentando  consideravelmente 
a  qualidade  deles.  Quem  ganha  com 
tudo  isso  á  o  nosso  querido  público. 
Meu  muito  obrigado  a  essa  empresa 
em  que  acredito  11 


Fabio  Assunção 

Ator 


Nextel.  Indicada  como 
anunciante  do  ano 
votenexteLcom.br  a  o  Prémio  Caboré  2011. 


0  Serviço  Móvel  Especializado  é  destinado  a  pessoas  jurídicas  ou  a  grupos  de  cessões,  naturais  ou  jurídicas,  caracterizados  pela  realização  de  ottvidade  especifica.  Ha  caso  de  pessoas  naturais, 
a  contratação  também  depende  de  prévia  comprovação  de  atividads  específica.  Cnnenão  DJreta  Nextel  é  um  sistema  da  radiocamin  ucação  pata  realização  de  operações  tipo  despacho  |  Res.  404/05  Anato!]. 
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MARCOS  BEZERRA/FUTURAPRESS 


Futebol 
internacional 


Robinho  volta 
a  ser  destaque 

ITALIANO.  O  ex-santista 
marcou  um  golaço  e  so- 
freu pênalti  na  boa  vitória 
por  4  a  O  do  Milan  sobre  o 
Catania.  A  vitória  deixou 
os  milanistas  com  20  pon- 
tos, um  ponto  atrás  da  lí- 
der Udinese  e  da  segunda 
colocada  Lazio.  A  Juven- 
tus,  que  jogaria  contra  o 
Napoli,  fora  de  casa,  pode- 
ria ultrapassar  as  três 
equipes  e  assumir  a  ponta 
do  campeonato,  mas  as 
fortes  chuvas  que  caíram 
em  Nápoles,  adiaram  a 
partida,  o  metro 


C.  Ronaldo  faz 
história  no  Real 

ARTILHEIRO.  O  astro  portu- 
guês marcou  três  vezes  na 
goleada  por  7  a  1  sobre  o 
Osasuna,  ontem,  pelo 
Campeonato  Espanhol  e 
chegou  a  103  gois  com  a 
camisa  merengue.  Ele  ul- 
trapassou o  brasileiro  Ro- 
naldo, que  fez  102  em 
177  jogos  pela  equipe  es- 
panhola, o  metro 


ANDREA  COMAS/REUTERS 


/piranga 


2 


Cacá  Bueno 
é  tetra  na 
Stock  Car 

Mesmo  sem  completar  a 
prova  de  Nova  Santa  Rita 
(RS),  o  piloto  Cacá  Bueno, 
da  Red  Buli,  ficou  com  o 
título  da  Stock  Car  pela 
quarta  vez.  O  acidente  foi 
na  penúltima  volta  da  pro- 
va, quando  Cacá  havia  ul- 
trapassado Marcos  Gomes 
e  assumido  a  ponta.  A  cor- 
rida foi  vencida  por  Daniel 
Serra.  Marcos  Gomes  foi  o 
segundo,  ©metro 


DUDA  BAIRROS/VICAR 


E  o  Palmeiras 
não  toma  jeito 

O  Nem  mudança  de  casa  ajuda  time  a  vencer  O  Ontem,  em 
Barueri,  perdeu  para  o  Coritiba,  e  crise  parece  interminável 


A  má  fase  do  Palmeiras  pa- 
rece não  ter  fim.  Com  uma 
campanha  no  segundo  tur- 
no digna  de  rebaixamento, 
com  apenas  uma  vitória,  o 
time  segue  a  rotina  de  ve- 
xames perante  sua  torcida. 
Ontem,  em  Barueri,  outra 
derrota,  desta  vez  para  o 
Coritiba,  e  o  mesmo  fute- 
bol medíocre  que  fez  a 
equipe  estacionar  na  13a 
colocação  e  aguardar  me- 


lancolicamente o  fim  do 
campeonato.  A  sorte  é  que 
os  pontos  conquistados  na 
primeira  parte  do  torneio, 
somados  a  incapacidade  de 
reação  dos  adversários  da 
parte  de  baixo  da  tabela, 
ajudam  o  Palmeiras  a  ficar 
longe  da  zona  da  degola. 

Fora  de  casa,  o  Coritiba 
não  tomou  conhecimento 
do  adversário  e  desde  o  iní- 
cio foi  melhor.  Após  duas 


0# 

Palmeiras:  Deola;  Cicinho,  Thiago  Heleno  □,  Henri- 
que e  Rivaldo  □  (Maikon  Leite);  Chico  □,  João  Vitor  ■ 
,  Marcos  Assunção  e  Tinga  (Fernandão);  Ricardo 
Bueno  (Márcio  Araújo)  e  Luan.  Técnico:  Felipão. 

 x  

2© 

Coritiba:  Vanderlei;  Jonas  □,  Jeci,  Emerson  □  e  Elti- 
nho  □;  Willian,  Léo  Gago  □,  Davi  (Everton  Ribeiro)  e 
Everton  Costa;  Marcos  Aurélio  (Leandro  Donizete)  e 
Leonardo  (A.  Aquino).  Técnico:  Marcelo  Oliveira. 

•  Local:  Arena  Barueri.  •  Gois:  Davi,  aos  22  do  primeiro  tempo;  e  Leo- 
nardo, aos  11  minutos  do  segundo.  •  Arbitragem:  Alicio  Pena  Júnior 
auxiliado  por  anette  Mara  Arcanjo  e  Nadine  Schram  Camara  Bastos. 

•  Público:  7.513  pagantes. 

boas  chegadas  ao  ataque, 
rapidamente  abriu  o  placar, 
com  Davi.  Sem  poder  de 
reação,  o  time  paulista  ape- 
nas assistiu  os  paranaenses 
jogarem.  Assustou  apenas 
em  cobranças  de  falta  de 
Marcos  Assunção,  e  só. 

No  segundo  tempo,  o  rit- 
mo do  jogo  foi  o  mesmo  e 
o  Coxa  decidiu  a  partida  e 
fez  outro  após  chute  forte 
de  Leonardo,  o  metro 

Puxando  a  fila 

O  lateral  esquerdo  Gabriel 
Silva  foi  liberado  pelo  Pal- 
meiras para  viajar  à  Itália  e 
acertar  sua  transferência 
para  a  Udinese.  Gabriel, 
revelado  nas  categorias  de 
base  do  alviverde  é  o  pri- 
meiro jogador  a  deixar  o 
clube,  que  prepara  uma  re- 
formulação no  elenco  para 
a  temporada  2012. 


MotoGP 


►  Pilotos  enfileiraram  as  motos  para  lembrar  o  companheiro 


ALBERT  GEA/REUTERS 


Homenagem 
para  Simoncelli 


A  última  prova  do  ano  foi  marcada  pe- 
las homenagens  ao  piloto  italiano 
Marco  Simoncelli,  morto  no  último  dia 
23,  após  ser  atropelado.  Já  campeão,  o 
australiano  Casey  Stoner  conquistou 
sua  décima  vitória  na  temporada. 


Queniano  bate  recorde  na 
maratona  de  Nova  York 


Geoffrey  Mutai  venceu 
uma  das  provas  mais  tradi- 
cionais do  atletismo  mun- 
dial com  o  tempo  de 
2h05min07s,  novo  recorde 


da  prova  norte-americana. 
A  antiga  melhor  marca 
pertencia  ao  etíope  Tesfaye 
Jifar  há  mais  de  uma  déca- 
da: 2h07min43s.  ©metro 


Roger  Federer 
dá  fim  a  jejum 

Após  10  meses,  o  suiço  vol- 
tou a  ser  campeão  ao  ven- 
cer o  japonês  Kei  Nishikori 
na  final  do  Torneio  da  Basi- 
leia por  2  sets  a  0.  o  metro 


PRÉMIO 

MELHORES 

UMRSIMOES 

2ÕÍ1 


Ainda  dá  tempo  de  estudar 
em  uma  universidade 
internacional. 


Se  você  está  matriculado  em  outra  instituição,  peca  sua 
transferência  e  tenha  benefícios  como: 

•  Bolse  de  estudo  de  atè  50%' 

*  Isenção  do  pagamento  de  matricula*. 

•  Isenção  na  cobrança  de  adaptação**  da  matriz  curricular. 

*  Sem  necessidade  de  vestibular 


Aproveit 


idade.  Últimas 


lnscreva-se  agora  em  uma  universidade 
de  fronteiras  e  mentes  abertas. 

4007.1192 

www.anhembi.br/transferencias 


universidade 

ff}  anhembi 
*w*  morumbi 

Lau reate  International  Universities 
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VOCÊ  NUNCA  TEVE 
TANTA  TECNOLOGIA, 
TANTO  DESIGN 
E  TANTAS  OFERTAS 
PARA  ESCOLHER. 


*  LG  Optimus  3 D:  o  primeiro 
smartphone  com  tecnologia 
3D  sem  necessidade  de  óculos 

*  LG  Optimus  Black:  mais  fino, 
mais  teve  e  com  a  melhor  tela. 

*  LG  Optimus  ME:  bateria  de  longa 
duração,  câmera  de  alta  definição 
e  capas  coloridas  à  sua  escolha. 

Vá  até  uma  toja  da  Vivo  e  conheça. 


FAÇA. 


LG  OpTimuS black 
+  100™ 


lutos 


internet  sem 
■  excedentes 


;*9 

+  200  minutos 
internet  sem 


excedentes 


par 


LG  OpTI'mUSM£ 

+  60. 


f  minutos 


i  internet  sem 
■  excedentes 

t     ^rto  90 

~  R$  ^70/. 


Conheça  a  família 

LG  OpTlYnU5 

Smartphones  LG  Optimus, 
Mars  smart  a  cada  toque. 


#LG  VÍVO 


Life's  Good 

www.  blogtge.com.  br 

www.  Ige  co^.b  r/sm^r  1  pho  rie 
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